2WAY FAN 

2WAY TOWER FAN 

2 WAY タワーフ: 

品ま AFC-129R 


•この度はお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございまず。 
•この取扱説明書をよく読み、ご理稱した上でご使用くださし、。 
♦取扱説明書及び、な証書は大切に保管してください。 

ご使用の前に r をを上のごミち意」を必ずお読みください。 


保記書付 


この取扱説明書には保 i 正書がついています。 
必ず記入をお受けください。 


ち< じ 

安全上のごま意 . 01-02 

る部のなま无 . 03 

己使巧の前に . 04 

使し、けた . 05-06 

お手入れ . 0 7 

保管について . 08 

故障かな？と思った5 •仕様 . 09 

アフターヴービス . 10 

保証書 . 裏表紙 


この製品は曰本国内でのみご使用になれます。 
This appliance is designed for domestic use in Japan only 
and can not be used in any other country. 


取巧説明書 

Instruction Manual 




参イラストと実際の商品はを少異なる場合があります。 



































安全上のご注意 


ご使用になる前に r 安全上のごま意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

攻下の注意事項は、製品をま全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため 
のちのです。また、注意事項は危険や損害の大ささと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすること 
により生じることが想定される内容を「警告」 r ミ主意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容で 
すので、必ずお守りください。 


A 警告 

A 注意 


この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷を負うことび想定 
されるを害の程度をおしています。 


この表示をお視して誤った取扱いをすると、人が損害を負うことび想定されるか、 
物的損害の発生が想定されるを害•損害の程度をおしています。 


図記号の例 


を〇 


記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合 
は分解禁止)が描かれています。 

記号は、行為を強制したり指おしたりずる内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図 
は電源プラグをコンセントから巧いてください)が描かれていまず。 



G) 


禁止 


♦送•吸風□の隙間にピンや針金等の異物を入れないでください。 

感電やショートする恐れびありまず。 

♦スプレー宙や石油ストーブ、火気厳禁扱い物を本体の近くに置かないでください。 

爆発や火災になります。 

•修理技術ち政州ホ、絶対に分解したり、改造したりしないでください。 

発火しにり、異常動作で、ケガをする恐れびありまず。 

♦本体に水をかけないでくださし、。温室、浴室など高温多湿の、水のかかる恐れのある場所では 
使巧しないでください。 

漏電して感電やショートなどの原因になりまず。 

•交流1 oov 於がでは使用しないでください。 

異常発熱して、义災の原因にな0まず。 

•電源コードを傷つけたり、破損したり加工したり無理に ffi げたり、弓I張ったり、たばねたりしないで 
ください。 

また、重いものをコードの上に棄せたり、挟み込んだりすると電源コードび破損し、义災-感電の原因になります。 

•コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいとさは使用しないでください。 

感電•ショート•発火の原因になりまず。 


运 


フラクを巧< 


♦お手入れするとさや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントか5抜いて < ださい。 
また、めれた手で差し抜さしないでください。 

感電-ショート-ケガの原因になりまず。 
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安全上のご注意(つづさ) 


成注意 

を 

♦風を長時間、身体に当てないでください。 

健康を害することびあります。特に乳幼児、お年寄り、ご病気のちにはごま意ください。 

♦本体をひちなどで吊したり、おに立てかけて使用しないでください。 

落下、横転して、事故-故障-ケガの原因になりまず。 

♦巧類やな等を本体にかぶせないでください。 

故障や事故の原因になります。 

♦設置場所がか平でない巧や不安定な場所に置かないでください。 

本体:び転倒、落下して故障や事故の原因になります。 

♦ルさなお子様や、取扱説明書が理解できない方のみの単独運転はしないでください。 

必ず保護者の方び巧を添ってご使用 <ださい。 

♦障害物(カーテン等)が周囲を遮る場所では使用しないでください。 

カーテン等び送風口を遮 D 故障や事故の原因にな D まず。 

♦本体の送風□、吸風□をテープなどでふさがないでください。 

故障や事故の原因になりまず。 

♦次の場所では、使巧しないでください。 ボスレンジ等のぉのちかく 

う 1 乂性カスのある場巧 

発义して火災や爆発の原因しなります。 •雨や水びかかる場巧 

♦風に吸い込まれやすいちの(紙*ひち•カーテン)の近くで運転しないでください。 

服い込まれたちのび可燃性の場合、発火ずる恐れびあ 0 まず。 

♦動かなくなったり、異常が生じた場合は直ちに使用を中止してください。 

感電•漏電'ショートする恐れがあります。電源プラグを披いて、お買い求めの販売店、弊社アフターサービスまでご連絡ください。 

♦本体をたたいたり、落としたりなどの衝撃を与えないでください。 

故障の原因になりまず。 

♦お手入れの際は、必ず電源を切って電源コードをコンセントか 5 抜を、通電していない状態で 
おこなって < ださい。 

感電•ショートし、故障の原因になりまず。 

♦縦横置き換え時には、倒したりなどの衝撃を与えないよラ十分に注意してください。 

故障の原因になりまず。 

を 

フラヴを巧< 

♦電源プラグをおくとをは、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引さおいてください。 

電源プラグのホコリなどは定期的に取ってください。 

感電やショートして発火ずる原因になりまず。 
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各部のなまス 


前面 


電源コード 


首振りち向 送風 □ 吸風 □ 表示ランプ U モコン受信部 


U モコン収納部 



タイマーボタン 
風量ボタン 
電源ボタン 


首振りボタン 


リズム切曽ボタン 


リモコン 


^ @ ' 

巧源 タイマー 

モード取 

感® 



■リモコンに電池を入れる場合や、交換時は次のようにおこなってください。 



ツメで〇をつまみなび60の 
方向へ引く 


必ず+面を上にしてください。※逆向をでは入 D ません。 


古い電池はを巧!域の自治体の}1示に従って 
の理をして < ださい。 


※付属の電おはモニター用ですので寿命び短い場合びあります。早めに新しい電池と交換することをお勧めしまず。 


A を意 


本体との距離を 3 miU 内で摸作し、本体 U モコン受信部に向けて操作してください。 

•本体と U モコンの間に障害物など遮るをのびあると U モコンは正しく動作しない場合びあ D ますのでごま意ください。 
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使用の前に 


本体の設置について 


本製品はたて置さ•よこ置さのどちらでらお使い頂けます。 
用途に合わせて設置してください。 


たて置さ 


A ま意 


〇ご利用の際は必ず壁から 20 cm しソ上 
離して < ださい。 

〇乳幼巧など、予測危険を理觸でさない 
人の手に届ぐ場所に設置しないで‘ 

<ださい。 

〇水平でないなどの不安定な場所には 
設置しないでください。 

〇たて置さで使用した場合、ペットや 
ルさなおデ様び誤って倒さないよラ 
十分注意してください。 

〇電源コードび浮いてしまラよラな 
コンセントから遠い場所には設置 
しないで < ださい。 

〇縦置さ設置の際は、上下をよ < 確認 
してから置いてください。 


効果的な使用方法 


どちらの置き方でも 
使える 



よこ置き 



エアコンと併用してお使い頂くと、お部屋の空気循環を促進し、とてち効果的でず。 


【使用例】 

首おり機能でに範囲に 
風を化散します。 



首振り運転で 
エアコンの風を拡散 


一* 


エアコンの風 


首振り回乾部 


本体の首振り回乾部を手動で無理矢理 
回さないで < ださい。 

故障や異音発生の原因になります。 
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使いかた 


電源 プラグを家庭用 （100 V ) コンセントに差し込みます。※ 操作は.本体操作ボタンと I 」モコンのどち S で石できます。 


□ 各ボタンの動作 


電源ボタン 


電源を入/切します(まず運乾を開始します） 

♦運転中に電源ボタンを巧すと、表示ランプび消えて全ての運転び停止します。 

•電源プラグを损かない限り、再度電源を入れると前回使用時の設定で運転開始します。（オフタイマー、おやずみ風を除 <) 

首振りボタン I 


操作ボタン 


首振り運転に切替ぇれまず(首振り運転^通常運転^首振り運転の順) 


※手動で本体の角度を変えた後首振り設風こすると、そのち度を起点に首振りしまず。 


[ u ズム切曾ボタン I 

1」ズム風ぶやすみ風に切曽えれまず 

(リズム風一おやすみ風-*通常--リズム風の順） 衫詳しくは〇 6 ぺ-ジを参照 

[ jll 量ボタン I 

風量を切替えれまず ( LOW : 弱一 MID: 中一 HI: 強一 LOW : 弱の順） 


〔タイマーボタン I 


オフタイマーを設定します （1 H 一 2 H 一 4 H 一解除一1 H の順) 

参設定した時間後、電源を切りたい時に設定します。 

参時間び経つと表をランプび切り換わり、残りの時間を表示します。 

参設定を解除するにはタイマーボタンで解除するか電源を切ります。 



且 各表示ランプ 


表示ランプ部 


〔タイクー表3、 


①タイマー表示 


②風置ま示 


③リズム表示 


電源が入った状態でタイマーボタンを巧すと、 


1 H 一 2 H 一 4 H - 消打一1 H の順に 

て 

て コ 

云 ま 

Q 

子 : 

> Q. 

©タイマー表示部が切り替わります。 



r 〇 

_1 

i 

f 



♦運転中に電源ボタンを押すと、表示ランフび消えて全ての運乾び停止します。 
•-度電源を切ると未設定状態になるため、ランプは庶打しません。 


風量表お 

電源を入れると(|)風量表示部のランプが点灯し、ボタンを押すごとに1_0\/\/一1\/1の一1~11^1_0\/7の順でランプが切り督ゎりまず。 

参運輯中に電源ボタンを巧すと、まおランフび消えて全ての運転び停止します。 

♦電源フラグを抜かない限り、再度電源を入れると前回使用時の設定で運乾開始します。 


Qj ズムおやすみ表を] 

電源が入った状態でリズム切替ボタンを巧すと、 ③ リズム表示部のランプが点、灯します。 

•運範中に輩源ボタンを押すと、表をランプび消えて全ての運転び停止します。 

•一度電源を切るとおやすみ風のみま設定状態になるため、ランプは点灯しません。 
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使いかた(つづき) 


Q リズム•おやすみ風と風量の調節 


I 」ズム切替ボタンを巧して風量を選びます。 


リズム風 j 

一定の U スムにより HI/MID/L 日 W を繰り返して 
自然の風に近い、む地よい風を送りまず。 

•リズム風【川】 

リズム切誓ボタンを1回押し、 

風量を HI にします。 

X この時、表示ランプは H1-RHYTHM が点なしまず。 

•リズム風 【 MID 】 

U ズム切曽ボタンを1回押し、 

風量を MID にしまず。 

※この時、表示ランプは MID - RHYTHM が点なします。 

•リズム風 【 LOW 】 

IJ ズム切替ボタンを1回押し、 

風量を LOW にします。 

X この時、表示ランプは LOW-RHYTHM が点なします。 



風量 

MID 


風量 

LOW 




日巨秒サイクル 


nn 


LrU 



時間 


[[おやすみ風 I 

なめらかな U ス’ムで風量び自溺こ弱くなつていきます。 
タイマーを併用すれば、設定時間後に自動停止します。 


•おやすみ風 【 HI 】 

U ズム切替ボタンを2回巧し、 

風量を HI にします。 

※この時、表示ランプは H 1- SLEEP がお灯します。 

•おやずみ風 【 MID 】 

リズム切替ボタンを2回押し、 

風量を MID にします。 

※この時、表示ランプは MID - SLEEP が点灯します。 

•おやすみ風 【 LOW 】 

U ズム切替ボタンを2回押し、 

風量を LOW にします。 

※この時、表示ランプは LOW - SLEEP が点なします。 



風量 

MID 


風量 

LOW 


-■ 




30か 

60か 

時間 

-■ 



3日分 

6□分 

時間 




30分 

60分 

時閨 


A 注意 


•おやすみ励ま一度電源を切ると、未設定の状態に戻ります。 

-途中で停止させたい場合は、タイマーの設定を必ずおこなってください。（設定をしないと運転し続けます。） 
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お手入れ 


末永くお使い頂くために必ず定期的にお手入れをおこなってください。 （1 ヶ月に1回が目まです。） 
お手入れ前に運転を停止して電源プラグを巧いて < ださい。 


田本のぉ手入れ 

ミちれびついたとをは、柔日かい布でからぶをしてください。 
中性洗剤をめるま湯で薄めたをのを、巧につけよく絞ってから 
拭くと巧れびぶく落ちます。 


A 注意 


•シンナー•ベンジン•アルコール•アルカリ洗剤 
•みがさ粉は使巧しないでください。 



曰 フアンのお手入れ （1 ヶ月に1回が目安ですが、ホコリの量こよっておこなってくださし、) 


フアンカノ（一をはずしてお手入れをおこないます。 



i ③カバーを取り外す； 

B 側のツメを弓 I き上げてか5、 A 側のツメを抜く。 



※運転中カバーはずれ防止のためをかツメが固いことがあります。 


:③本体を掃除する： 
掃除機でホコリを吸い取る 


掃除機の細いノズル等 



④取り外しと逆の順で、カノ く 一を 取り付け、ネジでとめる 


カノ く一取付時は A 側のツメを先に入れ、 B 側のツメをはめ込む 
ネジはコインなどでしっかりと締める 
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保管について 


長時間使用しない場合や、シーズン終了後は、ビニール袋に入れて、お買い上げ時の箱に入れて 
大切に保管してください。 


保管の手順 


①お手入れを行ラ 

イ呆管ずる前に巧れやホコ1」を落とし、 
キレイな状態にしておいて < ださい。 



⑥ビ ニール 袋に入れる 



⑥購入時の箱に入れる 



H ♦直射曰光のあたる場所や、高温を湿の場所に放置しないでください。変形や故障の 
原因になります。 

♦箱を保管する隙は、高い場所、不安定な場所はなるべく避けてください。取出し時、 
落下等でケガをする恐れびあります。 
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故障かな？と思った 5 


使用方まを間違えたりすると次のよラな症状び起こり、故障と思われることがありまず。 
お買い上げの販売店、または当社アフターサービスにご相談になる前に、下記の表で不具合内容を 
チェックして<ださい。 


症状 

原因 

処置*確認 


電池の残量がかなくなって 

付属の電ミせはモニター用ですので 


いませんか？ 

早めに新しい乾電池と交換して 
<ださい。 

リモコンが 

本体との間に障害物など 

障害物があるか確認し、コン受信部 

さかない 

ありませんか？ 

に向けて操作してください。 

03 ページを参照 


電池の (+)(-) 向きは正しく 

電池の向さを確認して正しく 


セツトされていますか？ 

セツトしてください。 

風量が弱い 
風音が大さい 

お手入れをしてますか？ 

お手入れをしっかりおこなってください。 

本体内部のフアンにホコ1」び 

(ホコ U 等を取り除いてください） 

溜まっていませんか？ 

07 ページを参照 


「首振り」作動時は、首振り用 

異常ではありません。 

異音がする 

ギアモーターの作動音がしまず。 

その他の音げずる場をは販売店か当社 


(回転の為） 

までご連絡ください。 


上記を調べた上で、解決できなかった場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社アフターサービスまでご連絡 
ください。（商品の不具含状況をできるだけ具体的にお伝えください。） 



電田 V ) 

置き方 

固波致 ( Hz ) 

ミ肖費電力 ( W ) 

回転致 ( r / min ) 

風ま ( m / min ) 

風量 （ mVmin ) 

電源コード ( m ) 


縦置き 

50 

34 

1260 

19己 

9.6 


100 

60 

38 

13己6 

203 

10.3 

2.0 

横置き 

50 

32 

1393 

169 

27.7 


60 

35 

1640 

193 

29.4 



製品寸法 

(約)幅18己 X 奥行18己 X 高さ 818( mm ) 

首振0角度 

(約）73度（手動1己度 X 3 段） 

本体重量 

(約) 4. 3己 kg 

材 質 

本が： A 目 S 樹脂-表示ラシフカバー： AS 筒脂 


※製品仕様およびが観は改良のため、予告なく変更ずることびあります。 
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アフターサービス 


アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社まで 
お問い合せください。 

1.修理を依頼される時 

* 保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または與社にご連絡ください。 

保証書の記載内容により無料修理致します。 

* 保証期間び過ざている時は、弊社にご連絡、ご相談<ださい。 

* 保証書に所定の記入や販売店の印章びなさ場合、または語句を書き替えられた場合は、無料修理を保証することはでさません 
のでごを意 < ださい。 

2補修用性能部品の保有期間 

* この製品の補修用性能部品の保有期間は製造巧切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 
部品です。 

3.保証書について 

* イ呆証書は必ず r お買し^げ曰-販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの懐、大切にな管してください。 

* 保証期間はお買い上げから1年間です。 


長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示 


本体に表示している【設計上の標準使巧期間】とは、経年努化によりを害の発生が高まることを注意喚起する 
ために、電気用品安全法で義務付け5れた内容の表示を行っていまず。 


参設言十上の桿窄イホ用期間户は？ （社）日本電機工業会自主基華 HD -1 16-3 による【扇風機】 


ち記の標準的な使用条件の下で、適切な取扱い、適切な維持管理 
により、製造した年か5ま全上ま障なく使用することびでさる 
標準期間を記しています。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また隅発的な 
故障を保訪する期間ではありません。無償保証期間は、お買い上げの日 
から1年間です。 

•ご注意 

(社)曰本電機工業会が規格化した基準条件で算出した目安期間 
ですので、使用頻度、使用環境、業務用などで使用すると、 

標準使用期間よりを短い期間で経年を化する可能性がありまず。 


ム 

ま意 


設計上の標準使用期間を超えて使巧されますと、 

経年劣化による発乂クガ等の事故に至る恐れびあります。 
点検のご用命は弊社アフターサービス部まで 
ご連絡ください。 



霞圧 

単相] 0 0 V 

環境 

条件 

周波数 

己 0/60 HZ 

温度/湿度 

3ぴじ/巨己〇/〇±20〇/〇 


設置場所 

取扱説明書による 
標準設置 

負巧 
条件 


定格負荷（風速） 


運転時間 

吕時間/曰 

想定 

運転回数 

己回/曰 

時間 

など 

運転曰数 

110日/年 

スイッチ操作回数 

已己〇回/年 


首振運転の割を 

100% 


点検-修理-ご相談-お問い合せ巧 


ご連絡していただをたい内容 


修理に関するお問い合せ 
アフターサービス等 


•製品名•品番•お買上げ曰•販売店•故障の: 

國0120 -3 己03 


故障の状況を具体的に 


FreeDial 


52 


営業時間：（平日）ち曜日〜金曜日※祝祭日を除く 午前 10 : 00 〜 11: 30 ※混雜時には繫びりにくし、場合びあります。 

午後1:日日〜已：日日 時間をおいてからお掛け直しください。 































